STANISLAWA Z ZAJACZKOWSKICH 


GRUHL 


zona mechanika c. k. Uniwersytetu, 


przeżywszy lat 35, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, m 
w dniu 8 Stycznia 1885 r. zakończyła doczesne życie. 


— 34605 


pod L. 22 przy ulicy Mikołajskiej w dniu 10 b. m. o godzinie 3 po południu wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego. 


